
UNDA RADIO - Modd. 63/15-16-18. Apparecchi a inodulazione d’ampiezza e di frequenza. Tre gamme d’onda: OM da 182 a 580 m, OC da 17 a 52 m e OUC da 87 e 100 Mc/s. Med*. 1 
frequence a 467 kc/s e a 10,7 Me/s. Commutazione a quattro tasti. Regolatori per gli acuti e i bassi. Dipolo incorporato. Potenza 3 watt. 















































